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Remzi Eryurt Son Yolculuğuna Uğurlandı 


İlçemiz Yeşilırmak Çok Programlı Lisesi Müdürü Remzi Eryurt(59) evinde geçirdiği kalp krizi 
sonucu hayatını kaybetti. 


İlçemiz Yeşilırmak Çok Programlı Lisesi Müdürü Remzi Eryurt, Çarşambayı Perşembeye 
bağlayan gece (18-19 Haziran 2014) saat 03.00 sularında uykuda kalp krizi geçirdi. Olay yerine 
çağrılan 112 acil ekipler tarafından müdahalesi yapılan ve daha sonra Taşova Devlet hastanesine 
kaldırılan Eryurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 


Evli ve dört çocuk sahibi Eryurt'un cenazesi Taşova Merkez camiinde Cuma namazına 
müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Yeşilyurt köyüne götürüldü. 


Burada köy halkı tarafından bir daha kılınan cenaze namazından sonra yaklaşık bir kilometre 
mesafede olan mezarlığa merhumun öğrencileri cenazeyi arabaya koymadan 
omuzlarında taşıyarak mezarlığa kadar götürdüler. Yapılan dualarla toprağa verildi. 


Cenaze törenine Kaymakam Engin Uysal, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, ailesi ve vatandaşlar katıldı. 


Merhuma Allahtan Rahmet Kederli Ailesine, Sevenlerine ve Milli Eğitim Camiasına Başsağlığı 
Dileriz. 
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